CEA Z) 


JOZEF de STILLER 


emer. generał dywizji W. P., prezes Tow. Łowieckiego „Św. Huberta“ itd. 


przeżywszy lat 73, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 22 lutego 1932 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej do grobowca rodzinnego 
nastąpi we czwartek dnia 25 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
żona, dzieci, zięć i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 26-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele 00. Kapucynów. 
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